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				3013

				ORDEN de 12 de junio de 2019, del Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, por la que se convoca y regula, para el año 2019, el Programa de ayudas en materia de rehabilitación eficiente de viviendas y edificios (Programa Renove) para la elaboración de proyectos de intervención en el patrimonio edificado de la Comunidad Autónoma del País Vasco, y la ejecución de las obras derivadas de los mismos.

				El Decreto 317/2002, de 30 de diciembre, sobre actuaciones protegidas de rehabilitación del patrimonio urbanizado y edificado regula el régimen jurídico de las actuaciones de rehabilitación al objeto de promocionar y fomentar el sector de la vivienda.

				La Directiva 2012/27/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética obliga, en su artículo 4, a los estados miembros a desarrollar una estrategia a largo plazo para movilizar inversiones en la renovación exhaustiva y rentable de edificios residenciales, con el fin de mejorar el rendimiento energético del parque inmobiliario y reducir el consumo de energía.

				En el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco se procedió a la aprobación de la Ley 3/2015, de 18 de junio, de Vivienda, en cuyo artículo 2 se contemplan los principios rectores de la política de vivienda en Euskadi, entre los que se encuentra la orientación de todas las intervenciones, tanto en la construcción de nuevas viviendas protegidas y alojamientos dotacionales como en actuaciones de rehabilitación o reforma, hacia la mejora de sus condiciones de habitabilidad, funcionalidad y seguridad, con especial consideración hacia su accesibilidad, uso eficiente de los recursos naturales y sostenibilidad social, financiera y medioambiental, teniendo en cuenta los principios del diseño universal.

				En este sentido, en el Programa de Gobierno para la XI Legislatura (2016-2020) se recoge el compromiso de apoyar la rehabilitación del parque edificado (compromiso 144), en el bloque destinado a la vivienda y regeneración urbana. En este sentido, se contemplan dos iniciativas: elaborar y desarrollar el programa de apoyo a la rehabilitación de la vivienda 2017-2020 con la premisa de asociar e integrar el adecuado mantenimiento y conservación de los edificios, con los requerimientos de eficiencia energética y accesibilidad que derivan del programa Horizon 2020 de la Unión Europea e impulsar la realización de inspecciones técnicas de edificios mediante su desarrollo normativo y acciones incentivadoras.

				La presente convocatoria de ayudas contribuye a la consecución de estos objetivos, mediante la financiación de actuaciones de rehabilitación, regeneración y renovación urbana, así como la certificación energética de los edificios y la inspección técnica de edificios, y considerando la necesidad de reorientar las políticas hacia la recuperación económica, la reconversión del sector inmobiliario y de la construcción, se estima oportuno desarrollar un programa específico de apoyo económico que incentive la ejecución de medidas de mejora de la eficiencia energética y la utilización de energías renovables garantizando un modelo sostenible e integrador, tanto ambiental, como social y económico.

				Para contribuir a todo ello se desarrolla esta Orden subvencional dirigida a las Comunidades de personas propietarias, Ayuntamientos, Entidades Locales Menores, Sociedades Públicas de Vivienda y Promotores Públicos de Viviendas que presenten propuestas de actuación sobre edificios con uso principal vivienda, agrupados en sus diferentes modalidades y cuya fecha de construcción sea anterior a 1980 y dispongan de adecuación urbanística y estructural.

				El Plan Estratégico de Subvenciones del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda se alinea con los compromisos recogidos en los documentos programáticos sectoriales del Departamento, fundamentalmente el Programa Marco Ambiental, los programas Renove Rehabilitación incluidos en el eje 6 del Programa Marco por el Empleo y la Reactivación Económica 2017-2020, y el Plan Director de Vivienda 2018-2020, y también con aquellos compromisos recogidos en el Programa de Gobierno de la XI Legislatura (2016-2020) - Euskadi 2020 a los que responde el ámbito de actuación del Departamento.

				Este régimen de ayudas se recoge en el Plan Estratégico de Subvenciones aprobado por Orden de 14 de marzo de 2018 del Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, tal y como exige el artículo 8.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y con el contenido señalado en ese precepto.

				Por otro lado, este régimen de ayudas es compatible con los artículos 107 y 108 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea, de modo que no se trata de ayudas de estado incompatibles con el derecho comunitario.

				Las ayudas de este programa relativas a la eficiencia energética están cofinanciadas por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el marco Programa Operativo FEDER del País Vasco 2014-2020, y más concretamente de su Objetivo temático de favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los sectores.

				Por su parte, el Programa Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 2014-2020 de la Comunidad Autónoma del País Vasco contempla en su eje prioritario 4, cuyo objetivo es el de favorecer el paso a una economía baja en carbono, la prioridad de inversión c), de apoyo a la eficiencia energética realizadas por Comunidades de personas Propietarias o Agrupaciones de Comunidades, en su caso, y por las cooperativas de viviendas. La contribución del FEDER supondrá hasta el 50 por ciento del importe subvencionado por el Gobierno Vasco.

				En la Ley 5/2017, de 22 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2018, existía crédito suficiente para la materialización de estos compromisos por parte del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, por lo que se llevó a cabo una convocatoria mediante la Orden de 8 de junio de 2018.

				Dichos presupuestos se encuentran prorrogados para el ejercicio 2019, en función de lo establecido sobre el régimen de prórroga presupuestaria en el Título IX del Decreto Legislativo 1/2011, de 24 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen presupuestario de Euskadi.

				En consecuencia, se plantea una nueva convocatoria mediante el presente programa puesto que la misma dispone de la suficiente cobertura presupuestaria.

				La Disposición Adicional Primera del Decreto 317/2002, de 30 de diciembre, sobre actuaciones protegidas de rehabilitación del patrimonio urbanizado y edificado, faculta al Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda para establecer, mediante Orden, programas específicos de rehabilitación cuando así lo aconsejen las peculiares características de determinadas intervenciones de rehabilitación o las situaciones generadas por circunstancias extraordinarias e imprevistas.

				En su virtud, y en el ejercicio de la competencia que me otorga el Decreto 24/2016, de 26 de noviembre, del Lehendakari, de creación, supresión y modificación de los departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos; el Decreto 77/2017, de 11 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, y en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y con las demás disposiciones aplicables a las ayudas y subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco,

				RESUELVO:

				Artículo 1.– Objeto.

				1.– Es objeto de la presente Orden convocar y regular para el ejercicio 2019 el Programa de ayudas en materia de rehabilitación eficiente de viviendas y edificios (Programa Renove) para la elaboración de proyectos de intervención en el patrimonio edificado, de la Comunidad Autónoma del País Vasco, y la ejecución de las obras derivadas de los mismos.

				2.– Las actuaciones propuestas en dichos proyectos de intervención estarán destinadas a intervenir en edificios o conjunto de edificios plurifamiliares cuyo uso principal sea de vivienda.

				En este sentido se entenderá como edificios de uso principal vivienda aquellos que dispongan de un mínimo de dos terceras partes de la superficie útil total destinada a vivienda, excluyendo del cómputo la superficie de planta baja. En el caso de edificios que cumpliendo el requisito del uso principal destinen plantas enteras a otros usos solo se subvencionará la intervención que corresponda a las viviendas.

				Únicamente formarán parte de esta convocatoria los proyectos que se refieran a edificios o conjuntos de edificios plurifamiliares agrupados hasta configurar manzanas edificatorias o bloques de viviendas de acuerdo al esquema reflejado en la Fig. 1, o hasta configurar un lado de los bloques de viviendas, de manera que incluyan al menos un lado de la manzana edificatoria de acuerdo al esquema reflejado en la Fig. 2.

				Los casos reflejados en la Fig. 1 solo serán objeto de subvención cuando la intervención se realice sobre un conjunto residencial de seis viviendas como mínimo. Los casos reflejados en la Fig. 2 solo serán objeto de subvención cuando la intervención se realice sobre un conjunto residencial de doce viviendas como mínimo.
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				Los edificios o conjuntos de edificios que no puedan incluirse en alguna de las dos condiciones anteriores no podrán ser objeto de subvención en ningún caso.

				3.– La fecha de construcción de los edificios plurifamiliares objeto de ayuda debe de ser anterior a 1980, debiendo disponer los citados edificios de la correspondiente adecuación urbanística y estructural en los términos del Decreto 317/2002, de 30 de diciembre, sobre actuaciones protegidas de rehabilitación del patrimonio urbanizado y edificado.

				En el supuesto de que el edificio hubiera sido objeto de una intervención de rehabilitación integral, se considerará como fecha de terminación total del edificio, a los efectos de calcular su edad, la fecha correspondiente a la licencia de primera ocupación del edificio tras su rehabilitación integral y, en su defecto, la del certificado final de obras.

				4.– Los proyectos de intervención en el patrimonio edificado que se acojan a este programa de ayudas deberán estar encaminados a la mejora de las condiciones de accesibilidad, seguridad frente al riesgo de incendio y eficiencia energética de los edificios existentes. Para ello los proyectos de intervención deben recoger el conjunto de actuaciones que se enumeran a continuación:

				a) Mejora de la eficiencia energética: la intervención debe contemplar las actuaciones pasivas y/o activas necesarias para que la certificación de eficiencia energética del edificio tras la reforma alcance al menos una calificación energética C, tanto en emisiones de CO2 como en consumo de energía primaria no renovable.

				Cuando se acometa una rehabilitación energética de la fachada será obligatorio justificar los siguientes extremos:

				– Que, cuando la actuación afecte a la renovación del aire, no se empeora la calidad del aire interior asegurando un caudal de aire exterior suficiente para cumplir lo requerido en el DB-HS3, sin perjuicio del ámbito de aplicación de dicho documento básico. Este extremo se podrá justificar mediante la integración de mecanismos de ventilación de viviendas en la fachada o en las carpinterías (aireadores, dispositivos de microventilación, etc.).

				– Que la solución de fachada propuesta incorpora una sectorización horizontal EI-60 en el forjado de cada planta, de manera que se limite la propagación vertical a través de la fachada en caso de incendio.

				El proyecto deberá contemplar la instalación de un sistema de monitorización del confort térmico interior y el consumo energético de calefacción, en una muestra de viviendas representativa del edificio o bloque rehabilitado. La instalación de monitorización y el número de las viviendas a monitorizar deberá dar cumplimiento a las características definidas en el Anexo I de esta Orden.

				b) Mejora de la accesibilidad de las edificaciones: la intervención debe garantizar la accesibilidad desde la vía pública hasta cada una de las viviendas, sin necesidad de salvar desniveles con peldaños.

				c) Mejora de las condiciones de seguridad contra incendios: la intervención debe incluir la dotación al edificio o conjunto de edificios de los equipos e instalaciones generales adecuados para la detección, alarma y extinción de incendios. Asimismo, debe incorporar medidas de alumbrado de emergencia que garantice la iluminación en caso de evacuación y permita la visión de las señales indicativas de las salidas y la situación de los equipos y medios de protección existentes.

				5.– Cuando la situación actual del inmueble no requiera la actuación en alguno de los ámbitos descritos anteriormente, por encontrarse garantizados los requisitos expuestos, no será necesario incorporar actuaciones en relación con el citado ámbito, debiéndose justificar el cumplimiento de la normativa de aplicación y de los estándares requeridos para cada actuación en la documentación presentada.

				6.– Cuando las actuaciones referidas en el apartado cuarto afecten a inmuebles declarados de interés cultural o sujetos a cualquier otro régimen de protección deberán ser informadas favorablemente, o autorizadas, en su caso, por el órgano competente para la gestión del régimen de protección aplicable, de acuerdo con su propia normativa.

				7.– No son objeto de subvención las siguientes propuestas de intervención:

				– Las que se refieran a edificios deshabitados, declarados en ruina u objeto de un expediente administrativo de declaración de ruina en trámite. Se considera que un edificio se encuentra deshabitado cuando el 50% de las viviendas no se encuentran ocupadas, de conformidad con lo que se recoja en el certificado de empadronamiento colectivo de cada vivienda.

				– Las que se correspondan con obras ya iniciadas o con licencia concedida en el momento de presentación de la solicitud.

				– Las que consistan en la consolidación estructural o en la rehabilitación integral de edificios para aumentar el número de viviendas.

				8.– No son objeto de subvención las propuestas de intervención referidas a edificios cuyo dictamen de la ITE refleje obras de grado 1, 2 o 3 salvo que la solicitud de ayudas incorpore alguno de los siguientes documentos:

				– Propuesta de intervención que incorpore la ejecución de las obras de grado 1, 2 y 3.

				– Acuerdo de la comunidad en el que se comprometen a la ejecución de dichas obras con anterioridad al plazo previsto en el artículo 14 de la presente Orden.

				– Certificado de subsanación de la ITE de dichas obras, con sello que acredite su presentación ante el Ayuntamiento correspondiente.

				9.– No son objeto de subvención las propuestas de intervención referidas a edificios cuyas viviendas no cumplan las condiciones mínimas de habitabilidad establecidas en el Anexo IV del Decreto 317/2002, de 30 de diciembre, sobre actuaciones protegidas de rehabilitación del patrimonio urbanizado y edificado, salvo que la solicitud de ayudas incorpore alguno de los siguientes documentos:

				– Propuesta de intervención que incorpore la ejecución de las obras necesarias para cumplir dichas condiciones mínimas.

				– Compromiso por parte de las personas propietarias de las viviendas objeto de incumplimiento de realizar las obras con anterioridad al plazo previsto en el artículo 14 de la presente Orden.

				El cumplimiento de las condiciones mínimas de habitabilidad deberá quedar reflejado en la memoria descriptivo-justificativa de la propuesta de intervención, en los términos indicados en el Anexo II.

				Artículo 2.– Actuaciones subvencionables.

				Serán consideradas actuaciones subvencionables las siguientes actuaciones:

				1) Mejora de la eficiencia energética:

				– Actuaciones pasivas: serán subvencionables las actuaciones pasivas integrales sobre la envolvente de los edificios que reduzcan al menos un 30% la demanda energética anual de calefacción respecto al edificio antes de la reforma. Las exigencias mínimas de eficiencia energética estarán justificadas en la memoria técnica de conformidad con el DB-HE del Código Técnico de Edificación.

				– Actuaciones activas: serán subvencionables las actuaciones activas que, en su conjunto, consigan reducir el consumo anual de energía primaria no renovable del edificio, al menos en un 30% respecto al edificio antes de la reforma. Se incluyen:

				– Instalaciones centralizadas con equipos de alta eficiencia energética.

				– Instalaciones individualizadas de alta eficiencia energética. Queda excluida la sustitución o instalación (en el caso de su inexistencia) de calderas individuales en un porcentaje inferior al 80% del total de viviendas del edificio objeto de calificación y cuya suma de potencias térmicas sea inferior a 100 Kw.

				– Incorporación de colectores solares u otras fuentes de energía renovable.

				Las exigencias mínimas de eficiencia energética que debe cumplir la instalación térmica vendrán justificadas en la memoria técnica de conformidad con el DB-HE del Código Técnico de Edificación y el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE).

				– Monitorización energética.

				2) Mejora de la accesibilidad:

				– Instalación de ascensores por el exterior o por el interior en edificios que antes carecían de él incluyendo, en su caso, la modificación de escaleras.

				– Adaptación de ascensores en edificios que ya disponen de él.

				– Actuaciones encaminadas a resolver la accesibilidad hasta cota cero y que no puedan incluirse en las dos anteriores.

				– Actuaciones encaminadas a resolver la accesibilidad y garantizar un itinerario accesible desde la vía pública hasta el edificio que se acometan en zonas de urbanización privada inmediatas al portal (actuaciones en soportales o antejardines), siempre que no exista otro itinerario accesible alternativo.

				3) Mejora de la Seguridad contra Incendios:

				– Instalación de sistemas de detección y alarma.

				– Instalación de sistemas para la evacuación: iluminación de emergencia.

				– Instalación de sistemas de extinción: extintores y columna seca.

				Artículo 3.– Costes subvencionables.

				En concordancia con las actuaciones descritas en el artículo anterior, serán considerados costes subvencionables los siguientes:

				a) La redacción de informes, certificaciones y proyectos y a la dirección de las obras.

				Solo serán subvencionables los honorarios por la redacción de documentos y de dirección de las obras que resulten imprescindibles para la materialización de las actuaciones objeto de subvención.

				Solo serán subvencionables los honorarios relativos a la ejecución de trabajos realizados, facturados y abonados en el ámbito temporal descrito en el artículo 14.

				Cuando la intervención incluya actuaciones no subvencionables de acuerdo a la presente Orden, solo se considerarán subvencionables los honorarios técnicos de redacción y dirección de obra proporcionales a las actuaciones subvencionables respecto al total de la obra.

				b) En relación con la ejecución de las obras relativas a las actuaciones subvencionables, solo serán subvencionables las obras que resulten imprescindibles para la materialización de las actuaciones objeto de subvención.

				Cuando la intervención incluya actuaciones no subvencionables de acuerdo a la presente Orden, solo se considerarán subvencionables las obras relativas a las actuaciones establecidas en el artículo 2.

				Artículo 4.– Beneficiarias y beneficiarios de las ayudas.

				1.– Serán beneficiarias de estas ayudas las Comunidades de personas propietarias que pertenezcan al ámbito de las propuestas de intervención planteadas y que realicen las actuaciones objeto de la subvención.

				Así mismo, podrán ser beneficiarias y beneficiarios de las ayudas los Ayuntamientos, Entidades Locales Menores, Sociedades Públicas de Vivienda y Promotoras Públicas de Viviendas siempre y cuando sean propietarias o propietarios total o parcialmente de los edificios incluidos en el ámbito de las actuaciones y su objeto sea el del arrendamiento protegido.

				2.– No podrán concurrir a la presente convocatoria de ayudas las personas físicas o jurídicas sancionadas penal o administrativamente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas, ni las incursas en prohibición legal que les inhabilite para ello, con inclusión de las que se hayan producido por discriminación de sexo de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Final Sexta de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

				3.– Los beneficiarios y las beneficiarias deberán reunir los requisitos establecidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

				4.– La concesión y, en su caso, el pago de las subvenciones y ayudas reguladas en la presente Orden quedarán condicionados a la terminación de los procedimientos de reintegro o sancionador que habiéndose iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco y sus organismos autónomos se halle en tramitación en el momento de su solicitud.

				5.– Las personas solicitantes deberán estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, lo cual se verificará automáticamente, sin necesidad del consentimiento de los mismos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50.3 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre. Asimismo, deberán hallarse al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones. Dichos requisitos deberán mantenerse hasta la liquidación de la subvención concedida.

				No obstante, la persona solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar entonces la certificación en los términos previstos en el artículo 22 del Reglamento General de Subvenciones.

				

				Artículo 5.– Plazo y forma de presentación de solicitudes.

				1.– El plazo para la presentación de solicitudes se iniciará el día siguiente a la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial del País Vasco y terminará el 9 de agosto de 2019, ambos inclusive.

				2.– La presentación de las solicitudes deberá efectuarse por quienes actúen en nombre y representación de las entidades solicitantes de conformidad con lo dispuesto en la Ley 49/1960, de 21 de julio, de Propiedad Horizontal, en la normativa especialmente aplicable a la entidad y en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. La representación deberá quedar acreditada en el expediente administrativo mediante cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna de su existencia.

				3.– Las personas interesadas deberán solicitar, consultar y realizar todos los trámites de este procedimiento utilizando medios electrónicos. Las especificaciones de cómo tramitar las solicitudes, declaraciones responsables, y demás modelos están disponibles en la sede electrónica (url):

				http://www.euskadi.eus/plan-renove-2019/web01-tramite/es

				Los trámites posteriores a la solicitud se realizan a través de http://www.euskadi.eus, en el apartado «Sede electrónica / Micarpeta.

				4.– Las entidades solicitantes podrán presentar la solicitud, junto con la documentación que se acompañe, en euskera o castellano, a su elección. Así mismo, a lo largo del procedimiento, se utilizará el idioma elegido por la entidad solicitante, tal y como establecen los artículos 5.2.a) y 6.1 de la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera.

				5.– El Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda se compromete a tratar los datos con el grado de protección que corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y demás normativa aplicable al efecto.

				Artículo 6.– Documentación a aportar junto con la solicitud.

				1.– Todas las solicitudes se acompañarán, con carácter obligatorio de la siguiente documentación en consonancia con las características de la entidad solicitante y de la actuación a desarrollar:

				a) Copia del Título que acredite la representación legal de la persona que presenta la solicitud.

				b) Certificado, según modelo recogido en el Anexo III.1 de la presente Orden, del Acuerdo adoptado por la Junta de la Comunidad de propietarios, por la mayoría legalmente establecida en la Ley de Propiedad Horizontal, por la que se aprueba el proyecto de intervención objeto de la solicitud de ayuda y en el que constará el alcance de las obras, así como el importe económico aceptado. Se deberá presentar un certificado por cada una de las Comunidades de Propietarios que formen parte del proyecto de intervención para el que se solicita la ayuda.

				No se aceptarán en ningún caso las propuestas que no sean aprobadas por la mayoría de votos y coeficientes exigidos por la Ley de Propiedad Horizontal vigente.

				c) Declaración responsable debidamente firmada, a la que se refiere el apartado 6.º del artículo 50 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General de la Comunidad Autónoma del País Vasco, que comprenderá lo siguiente:

				1.– Si la entidad solicitante ha solicitado y, en su caso, obtenido subvenciones, ayudas, ingresos u otros recursos para la misma finalidad, procedentes de cualquier administración o ente tanto público como privado, incluyendo indicación expresa respecto a si el IVA es subvencionable o no en esos programas subvencionales.

				2.– Si la entidad solicitante está incursa o ha sido objeto de algún procedimiento de reintegro o sancionador.

				3.– Si la entidad solicitante ha sido sancionada administrativamente o penalmente con la pérdida de la posibilidad de obtención de ayudas o subvenciones públicas o está incursa en alguna prohibición legal que la inhabilite para ello.

				4.– Si la persona o entidad solicitante está cumpliendo o no sanción administrativa o penal por incurrir en discriminación por razón de sexo, ni está sancionada con esta prohibición en virtud de la Ley 4/2005, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

				5.– Si la entidad solicitante ha iniciado las obras objeto de la presente solicitud o si ha solicitado licencia municipal para la ejecución de las mismas.

				6.– La entidad solicitante reúne los requisitos establecidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

				d) Documento que certifique la edad del edificio: declaración de obra nueva o certificado catastral en su defecto.

				e) Nota simple registral o cualquier otro medio válido en derecho que acredite la titularidad de las viviendas y certificado de empadronamiento colectivo de las mismas u otro documento que acredite que la vivienda está actualmente ocupada (contrato de arrendamiento y justificante reciente del pago de la renta mensual o similar).

				f) Documentación necesaria para certificar la pertenencia del edificio a cualquier régimen especial, en su caso.

				g) En su caso, copia de los contratos de arrendamiento protegido.

				h) En el caso de edificios sometidos a un régimen de protección informe favorable o autorización para la ejecución de las obras propuestas emitida por el órgano competente, de acuerdo al apartado 5 del artículo 1 de la presente Orden.

				i) Informe municipal sobre la propuesta de intervención, según modelo contemplado en el Anexo III.2 de la presente Orden.

				j) Informe de la inspección técnica de los edificios que constituyen la intervención, que deberá constar con sello que acredite su presentación ante el Ayuntamiento correspondiente. En caso de que en el dictamen se requieran obras de grado 1, 2 o 3 deberá presentarse, además, la siguiente documentación:

				– Certificado de subsanación de la inspección técnica del edificio, con sello que acredite su presentación ante Ayuntamiento correspondiente.

				– Acuerdo adoptado por la Junta de la Comunidad de propietarios por el que se compromete a ejecutar las obras de grado 1, 2 y 3 del dictamen de la ITE con anterioridad a la fecha límite establecida en el artículo 14 de la presente Orden.

				k) Certificado de eficiencia energética del que dispone el edificio objeto de la propuesta de intervención, registrado, así como la propuesta de eficiencia energética que se prevé alcanzar con el proyecto.

				l) Propuesta de intervención redactada de acuerdo al Anexo II y que debe incluir propuesta de monitorización realizada de acuerdo al Anexo I de la presente Orden.

				m) Presupuesto de los honorarios técnicos por la redacción de informes, certificaciones y proyectos y la dirección de las obras, que debe desglosarse para cada Comunidad de Propietarios.

				2.– Los modelos que se recogen en el Anexo III de la presente Orden estarán, asimismo, disponibles en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

				Artículo 7.– Subsanación de solicitudes.

				1.– Si el órgano gestor de la ayuda advirtiera en la solicitud presentada la existencia de algún defecto, inexactitud, o la ausencia de algún documento de los que deben acompañar a la misma, lo comunicará al solicitante, concediéndole un plazo de 10 días para que proceda a su subsanación o aportación, con indicación de que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

				2.– En el supuesto de que alguna entidad presentara su solicitud presencialmente, el órgano gestor de la ayuda requerirá su subsanación a través de su presentación electrónica. A estos efectos, se considerará como fecha de presentación de la solicitud aquella en la que haya sido realizada la subsanación.

				3.– Asimismo, una vez admitida a trámite la solicitud, el órgano encargado de la gestión de las subvenciones podrá requerir a la entidad solicitante la información que se considere oportuna para valorar adecuadamente el proyecto presentado, para que esta sea facilitada en el plazo de 10 días, con indicación de que si no lo hiciere se valorará el proyecto sin considerar la información requerida.

				Artículo 8.– Órgano gestor de las ayudas.

				Corresponde al Director de Vivienda y Arquitectura del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi la realización de las tareas de gestión de las subvenciones previstas en la presente convocatoria y el análisis y evaluación de las solicitudes presentadas.

				Artículo 9.– Procedimiento de adjudicación.

				1.– Las subvenciones se adjudicarán por concurso de conformidad con el siguiente orden de prelación:

				a) Se ordenarán las propuestas admitidas atendiendo, en primer lugar, a las actuaciones que correspondan a los conjuntos de edificios plurifamiliares agrupados hasta configurar manzanas edificatorias o bloques de viviendas.

				El importe restante de la dotación presupuestaria se destinará a los conjuntos de edificios plurifamiliares agrupados que configuren un lado de los bloques de viviendas o que incluyan al menos un lado de la manzana edificatoria.

				Se considera que la propuesta se refiere a un conjunto de edificios plurifamiliares solo cuando el Acuerdo alcanzado por las Comunidades de personas propietarias vincule legalmente a la actuación de la totalidad de los bloques que lo conforman. En caso de no ser así, las propuestas se analizarán bloque a bloque.

				b) Dentro de cada grupo anteriormente expuesto, se ordenarán las propuestas en función del número de actuaciones subvencionales que se contemplen en las mismas, según el siguiente orden de prelación:

				– Los proyectos que incluyan actuaciones en materia de eficiencia energética, accesibilidad y seguridad contra incendios.

				– Los proyectos que incluyan dos actuaciones.

				– Y por último, los proyectos que propongan únicamente una actuación.

				c) Dentro de cada grupo, a igualdad de actuaciones subvencionables, se priorizarán las propuestas admitidas de la siguiente forma:

				– En primer lugar, aquellas que planteen la instalación de ascensores en bloques carentes de ellos frente al resto.

				Dentro de este grupo se priorizarán en primer lugar aquellas que planteen la instalación de ascensores en bloques carentes de ellos frente al resto; en segundo lugar, aquellas que planteen adaptación de cabinas; en tercer lugar, aquellas que se refieran a actuaciones para garantizar la cota cero en los portales o en el exterior inmediato a los mismos; y en último lugar, aquellas que no incluyan propuestas de accesibilidad por estar garantizada.

				– En segundo lugar, las que prevean actuaciones en los edificios que tengan un mayor número de viviendas afectadas dando prioridad al mayor número de ellas y, así, correlativamente, en orden descendente.

				– Si se diera el caso de propuestas que coincidan en los parámetros de vinculación y número de unidades de vivienda, se seleccionarán las actuaciones que afecten al mayor número de viviendas en arrendamiento protegido y, así, correlativamente, en orden descendente.

				2.– Las subvenciones se adjudicarán teniendo en cuenta el orden de los grupos y dentro de los mismos de mayor a menor puntuación hasta el agotamiento del crédito presupuestario.

				Ante propuestas dentro del mismo grupo y que cuenten con igual puntuación, si no alcanzase para todas ellas el crédito presupuestario, se procederá al prorrateo.

				3.– La asignación de las concretas cuantías a los proyectos se irá efectuando por el orden de prioridad resultante en la fase de selección, en la cuantía máxima que posibilita para cada caso el artículo 11 de la presente Orden hasta el agotamiento en su caso de la dotación económica de la convocatoria.

				Artículo 10.– Crédito previsto.

				La dotación total presupuestaria para las acciones especificadas en la presente Orden será de seis millones cuatrocientos mil (6.400.000,00) euros de acuerdo con el siguiente desglose:
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				La dotación se encuentra en la siguiente partida presupuestaria: 19.0.1.05.31.0000.4.753.01.43122.007/U.

				Las ayudas correspondientes a intervenciones de mejora de la certificación de eficiencia energética contempladas en la presente Orden están cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER, por lo que los proyectos de intervención que se acojan a esos apartados quedarán sometidos a lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.º 1303/2013, del Parlamento Europeo y Consejo, de 17 de diciembre de 2013 (DOUE L347/320ES, de 20-12-2013) y al Reglamento UE n.º 1301/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013. La contribución del FEDER supondrá hasta el 50 por ciento del importe subvencionado por el Gobierno Vasco.

				Artículo 11.– Cuantía de las subvenciones.

				1.– La cuantía de la subvención es el resultado de la suma de las ayudas correspondientes a las diferentes actuaciones subvencionables para la mejora de eficiencia energética, de la accesibilidad y de la seguridad contra incendios.

				A tales efectos, por cada una de las actuaciones se aplicará un porcentaje máximo sobre el coste o presupuesto de cada actuación, teniendo en cuenta una cuantía máxima de ayuda, en los términos contemplados en los siguientes apartados de este artículo.

				2.– Los porcentajes y límites máximos contemplados en los siguientes apartados se modifican en los siguientes casos, también conforme a lo previsto a continuación:

				– Actuaciones referidas a la mejora de la eficiencia energética en el marco de un proyecto de investigación para la rehabilitación de la envolvente de la edificación y/o para las actuaciones activas que corresponden a las instalaciones (sistemas innovadores).

				– Actuaciones incluidas en Áreas de Rehabilitación Integrada o en Áreas Residenciales Degradadas. Asimismo, el régimen de las ayudas establecidas en esta Orden a las Áreas de Rehabilitación Integrada o a las Áreas Residenciales Degradadas será de aplicación a las actuaciones protegibles que se realicen en municipios de la Margen Izquierda, Zona Minera y Oarsoaldea.

				– Actuaciones en inmuebles en los que las viviendas destinadas a arrendamiento protegido superen el 50% del total de viviendas.

				– Actuaciones en inmuebles declarados de interés cultural o sujetos a cualquier otro régimen de protección. El porcentaje de la ayuda variará en función de que los inmuebles se encuentren catalogados por el ordenamiento municipal, inventariados o calificados conforme a lo previsto en la Ley 7/1990, de 3 de julio, de Patrimonio Cultural Vasco. Los porcentajes establecidos únicamente se aplicarán respecto a las actuaciones realizadas sobre los elementos objeto de protección (relativas a la envolvente térmica y/o accesibilidad). En el caso de inmuebles protegidos por pertenecer a un conjunto monumental y no por valores reconocidos exclusivamente a dichos inmuebles, la subvención se calculará asimilando la condición del inmueble a la de un inmueble catalogado.

				

				3.– En ningún caso, la cuantía total de la subvención podrá superar los siguientes límites:
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				4.– En relación con los honorarios técnicos correspondientes a la redacción de informes, certificaciones y proyectos y a la dirección de las obras, los porcentajes y cuantías máximas son los siguientes:
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				El porcentaje máximo de la ayuda se aplica sobre el costo neto, es decir, impuestos excluidos, de los honorarios técnicos de redacción de los documentos y dirección de obras.

				La cuantía máxima es el importe correspondiente de multiplicar la cantidad indicada en la tabla por el número total de viviendas incluidas en el ámbito de aplicación del proyecto de intervención.

				

				5.– En el caso de la ejecución de las obras subvencionables de acuerdo al artículo 2 de la presente Orden, los porcentajes a aplicar a cada una de las actuaciones objeto de ayuda son los siguientes:
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				El porcentaje máximo de la ayuda se aplica sobre el presupuesto de contrata de las actuaciones subvencionables, una vez excluidos los impuestos.

				En el caso de las actuaciones que incorporen sistemas innovadores enfocados a la mejora de la eficiencia energética solo se aplicará el 60% a las actuaciones relativas a eficiencia energética (sistemas pasivos, activos y monitorización), aplicándose al resto el 50%.

				6.– Las cuantías máximas que resultan de aplicación en relación con la ejecución de las obras subvencionables son las siguientes:

				a) Mejora de la eficiencia energética.

				Se establece una cuantía máxima para el conjunto de actuaciones pasivas y activas (excluida la monitorización), así como cuantías máximas independientes para las actuaciones pasivas, activas y la monitorización:
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				En lo que se refiere a las actuaciones activas, además, no se podrán superar los siguientes límites:

				– Para instalaciones centralizadas con equipos de alta eficiencia energética, serán de aplicación los porcentajes máximos establecidos en el apartado 5 del presente artículo (Tabla 3. Porcentaje máximo por ámbito de actuación). La suma de las cuantías correspondientes a las actuaciones activas no podrá superar las cuantías establecidas en la tabla anterior Tabla 5).

				– Para la instalación y/o sustitución de calderas individuales en número superior al 80% del n.º de viviendas totales del edificio y/o portal se concederá un máximo correspondiente de multiplicar la suma de las potencias térmicas (∑Pi) de los nuevos generadores (kW) por las cantidades indicadas en la tabla:
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				– Para instalaciones solares se concederá un máximo correspondiente de multiplicar las cantidades indicadas en la tabla por la potencia de la instalación solar térmica (P1), calculada tras multiplicar la superficie de los captadores solares instalados por 0,7 kW/m2.
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				– Para instalaciones de generación de ACS y/o calefacción con uso de energía geotérmica para un edificio se concederá un máximo correspondiente de multiplicar las cantidades indicadas en la tabla por la potencia térmica (P2) del generador (kW).
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				– Para la instalación de otras energías renovables, serán de aplicación los porcentajes máximos establecidos en el apartado 5 del presente artículo (Tabla 3. Porcentaje máximo por ámbito de actuación). La suma de las cuantías correspondientes a las actuaciones activas no podrá superar las cuantías establecidas en la tabla anterior (Tabla 8).

				b) Para mejora de la accesibilidad:

				Se establece una cuantía máxima para el conjunto de actuaciones de mejora de la accesibilidad, así como cuantías máximas independientes para las distintas actuaciones posibles (instalación de ascensor, adaptación de cabina, accesibilidad a cota cero...).
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				– Para actuaciones que incluyan la instalación de ascensor (incluyendo en su caso la modificación de escaleras) en edificios que antes carecían de él se concederán las siguientes cuantías máximas por ascensor:

				

				[image: P167172008.PDF]

				

				– Para actuaciones que incluyan la adaptación de ascensores ya existentes se concederán las siguientes cuantías máximas por ascensor:
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				– Para actuaciones que incluyan resolver la accesibilidad hasta cota cero, distintas de las anteriores, y para las actuaciones encaminadas a resolver la accesibilidad desde la vía pública hasta el edificio en zonas de urbanización privada que sean subvencionables de acuerdo a lo establecido en el artículo 2 de la presente Orden, se concederán las siguientes cuantías máximas por portal:
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				c) Para Seguridad contra incendios se concederá:

				– Para la instalación de detección y alarma se concederá un máximo correspondiente de multiplicar las cantidades indicadas en la tabla por el n.º de viviendas.

				– Para la instalación de extintores e iluminación de emergencia se concederá un máximo correspondiente de multiplicar las cantidades indicadas en la tabla por el n.º de viviendas.

				– Para la instalación de columna seca se concederá un máximo correspondiente de multiplicar las cantidades indicadas en la tabla por el n.º de viviendas.
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				Artículo 12.– Tribunal de Valoración.

				1.– Para la valoración de las solicitudes se constituye un Tribunal de Valoración, conformado por el Director de Vivienda y Arquitectura, que actuará como presidente, la persona Responsable del Servicio de Proyectos, Obras y Supervisiones y una persona técnica del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda designada por el Viceconsejero de Vivienda y que actuará como secretario/a.

				La composición del Tribunal de Valoración será notificada a las personas solicitantes de las ayudas a efectos del régimen de recusación regulado en el en el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

				2.– El Tribunal de Valoración podrá, si lo estimara necesario, solicitar a las interesadas e interesados las aclaraciones que considere oportunas para poder desarrollar su cometido. El Tribunal de Valoración, en el ejercicio de sus funciones, podrá solicitar la asistencia a sus reuniones y el asesoramiento de cuantos expertos en la materia estime necesarios.

				3.– Dicho Tribunal, aplicando los respectivos criterios establecidos en los artículos 9 y 11 de la presente Orden, formulará la propuesta de resolución que elevará a la Viceconsejería de Vivienda y que comprenderá la relación de personas beneficiarias por orden de prelación, con expresión de las actuaciones objeto de ayuda, importe de las subvenciones propuestas, así como en su caso, la relación de solicitudes que se propone desestimar y los motivos de la desestimación.

				Artículo 13.– Resolución, recursos, plazos para resolver y notificar, modo de notificación y procedimiento de publicidad.

				1.– Las solicitudes presentadas en la convocatoria se tramitarán a través de un único procedimiento cuya resolución, decidiendo todas las cuestiones planteadas por las personas interesadas, corresponde, a propuesta del Tribunal de Valoración, al Viceconsejero de Vivienda.

				2.– La resolución que se adopte determinará la concesión y, en su caso, la denegación de las subvenciones solicitadas, expresando en el caso de las primeras, el nombre o denominación social de las entidades beneficiarias, la actuación financiada, el importe de la inversión o gasto subvencionado, CIF o DNI, la cuantía de la subvención, desglosada por actuaciones subvencionadas, con la distribución de la misma por anualidades, y el plazo en el que deben ejecutarse las actuaciones. En el caso de las denegadas recogerá el nombre o denominación social de los y las solicitantes, CIF o DNI y los motivos que fundamenten la denegación.

				3.– La Resolución a la que se refiere el párrafo anterior no pone fin a la vía administrativa y, contra la misma las personas interesadas podrán interponer recurso de alzada ante el Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación, de conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

				4.– La Resolución que se adopte será notificada individualmente a las personas interesadas, sin perjuicio de que a efectos de general conocimiento se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco la relación de entidades beneficiarias con indicación del respectivo importe de la subvención concedida con, en su caso, la distribución de la misma por anualidades.

				En el caso de las ayudas relativas a obras para la mejora de la eficiencia energética, dado que están cofinanciadas con fondos FEDER, la notificación de concesión constituye el Documento que Establece las Condiciones de la Ayuda (DECA) exigido por el artículo 125.3.c) del Reglamento (UE) 1303/2013, por lo que adicionalmente a los aspectos indicados en el apartado 2 del presente artículo, también incluirá los diferentes aspectos específicos derivados de la cofinanciación del FEDER indicados a los largo de presente Orden reguladora.

				5.– El plazo máximo para resolver el procedimiento y notificarlo resuelto a las personas interesadas será de seis meses a contar desde el día siguiente a la publicación de la correspondiente orden de convocatoria, transcurrido el cual sin haberse notificado resolución alguna, las interesadas y los interesados podrán entender desestimada su solicitud de subvención, a los efectos de lo establecido en el artículo 25.1.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

				6.– La concesión de las ayudas implicará, a todos los efectos, la declaración de la obra como actuación protegida de rehabilitación en los términos del Decreto 317/2002, de 30 de diciembre, sobre actuaciones protegidas de rehabilitación del patrimonio urbanizado y edificado.

				7.– La concesión y, en su caso, el pago de las subvenciones y ayudas a las beneficiarias y los beneficiarios de estas quedarán condicionados a la terminación de cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que, habiéndose iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos, se halle todavía en tramitación.

				Artículo 14.– Ámbito temporal de las actuaciones.

				1.– Las actuaciones objeto de la ayuda deberán iniciarse en el ejercicio 2019 y estar concluidas antes del 31 de julio 2022 certificándose este extremo con el acta de recepción de las obras o certificado final de la obra.

				2.– Cuando concurran causas ajenas a la voluntad de la entidad beneficiaria debidamente justificadas, dicha entidad podrá solicitar, con anterioridad al vencimiento del plazo de ejecución establecido, la ampliación del mismo. La ampliación del plazo no será superior al tiempo de retraso justificado por el beneficiario ni excederá del 30 de diciembre de 2022, y deberá ser aprobada, previo informe favorable de la Dirección de Vivienda y Arquitectura, por resolución del Viceconsejero de Vivienda.

				Artículo 15.– Justificación de la subvención.

				1.– Las entidades beneficiarias deberán, de conformidad con el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, justificar la acción subvencionada antes del 30 de septiembre de 2022.

				2.– A tal fin y en todo caso, tendrán que presentar la siguiente documentación por medios electrónicos en https://euskadi.eus/micarpeta:

				a) Con carácter previo al inicio de las obras, y una vez adquirida la condición de personas beneficiarias, se deberán presentar los siguientes documentos:

				– Proyecto de ejecución de obras. No podrán licitarse ni iniciarse las obras en tanto en cuanto la Dirección de Vivienda y Arquitectura no haya aprobado el Proyecto de Obras correspondiente, tras comprobar que el mismo se ajusta a los objetivos de la presente Orden. El proyecto de ejecución deberá realizarse conforme a lo establecido en el CTE y deberá recoger en todo caso el contenido exigido en la propuesta de intervención, indicando en su caso expresamente las modificaciones realizadas respecto a la propuesta que sirvió de base para la subvención. En la elaboración del presupuesto se deberá establecer un sistema de capítulos independientes para cada actuación subvencionable, de acuerdo a lo establecido en las instrucciones para la redacción de la propuesta contempladas en el Anexo II de la presente Orden.

				– Copia de la Licencia Municipal de Obras otorgada por la autoridad correspondiente.

				– Acta de inicio de obras.

				– Facturas correspondientes a los honorarios técnicos por la redacción de informes, certificaciones y proyectos y justificantes de los pagos realizados, diferenciadas para cada beneficiario.

				b) Durante el transcurso de las obras y junto con cada solicitud de abono de la subvención en los términos contemplados en el artículo 16 de la presente Orden, se deberá presentar la siguiente documentación:

				– Un informe relativo a la evolución de la obra, con expresión clara del % de obra ejecutada, del presupuesto por capítulos y desglose porcentual y que incluya fotografías que reflejen el estado de la obra en ese momento. En alguna de las fotografías debe aparecer en todo caso el cartel informativo al que se refiere el artículo 18 de la presente Orden.

				– Certificaciones de obra firmadas por la Dirección Facultativa. El esquema de las certificaciones de las obras debe ajustarse al presupuesto, de forma que las actuaciones subvencionables aparezcan como capítulos independientes de acuerdo a lo establecido en las instrucciones para la redacción de la propuesta recogidas en el Anexo II de la presente Orden.

				– Facturas correspondientes a los honorarios técnicos por la redacción de informes, certificaciones y proyectos y por la dirección de las obras y justificantes de los pagos realizados.

				– Facturas y justificantes de los pagos realizados en relación con la ejecución de obras. Los conceptos recogidos en las facturas deben ser fácilmente reconocibles en las certificaciones de obra.

				c) Al finalizar la actuación objeto de la ayuda se deberán presentar los siguientes documentos:

				– Liquidación Final de las Obras firmadas por la Dirección Facultativa.

				– Certificado Final de Obras y fotografías que reflejen el estado final de la obra.

				– Informe facultativo que acredite la adecuada realización de las actuaciones objeto de la ayuda. Dicho informe deberá justificar el cumplimiento de los requisitos establecidos para cada actuación subvencionable: resumen relativo a la mejora de eficiencia energética que incluya los parámetros considerados para el cálculo de la certificación energética en coherencia con la información recogida en el Final de Obra y en las certificaciones; resumen del cumplimiento en materia de accesibilidad y planos de estado reformado con detalle suficiente (cotas, rasantes, pendientes) para comprobar dicho cumplimiento; y resumen y planos de las instalaciones de seguridad contra incendios incorporadas. Asimismo, cuando se hayan introducido cambios respecto a la propuesta inicialmente aprobada, estos se deberán indicar expresamente.

				– Certificado de eficiencia energética del edificio terminado y registrado y Etiqueta Energética correspondiente.

				– Certificado de la instalación térmica, suscrito por la directora o el director de la instalación o instaladora autorizada en el órgano competente de la Comunidad Autónoma.

				– En su caso, Certificado de subsanación de deficiencias detectadas en la ITE en los grados de intervención 1, 2 y 3, firmado por técnico o técnica competente, y con sello que acredite su presentación ante el Ayuntamiento correspondiente.

				– Certificado de disposición del Plan de Uso y Mantenimiento, de acuerdo a modelo recogido en el Anexo III.3 de la presente Orden.

				– Facturas y justificantes de los pagos realizados en relación con los honorarios técnicos por la redacción de informes, certificaciones y proyectos y por la dirección de las obras y la ejecución de las obras.

				3.– Las entidades beneficiarias deberán proceder al pago de las actuaciones a través de transferencias y certificaciones bancarias. No se aceptarán pagos en metálico.

				4.– Los documentos para justificar los pagos realizados contemplados en el apartado anterior deberán cumplir las siguientes condiciones:

				– En las transferencias, certificaciones bancarias o extractos de pago deberán constar claramente identificados el receptor y emisor del pago, el número de factura objeto del pago y fecha del mismo. Si la forma de pago es una transferencia bancaria, esta se justificará mediante copia del resguardo del cargo de la misma, debiendo figurar en el concepto de la transferencia el número de factura o, en defecto de este el concepto de abonado.

				– En todos los justificantes de pago que se aporten la persona o entidad beneficiaria debe figurar como emisora del pago; en caso de no aparecer la emisora del pago en el justificante, se aportará acreditación de la entidad bancaria que contenga información sobre la emisora de pago, destinataria del pago, fecha e importe.

				5.– En el caso de pagos diferidos que venzan con posterioridad a la fecha de presentación de la justificación de la ayuda, solo se admitirán como objeto de ayuda para su abono los pagos realizados por:

				a) Cheque personal, justificando su descuento en extracto bancario.

				b) Cheque bancario, adjuntando acuse de recibo del mismo por parte de la proveedora en el que lo admita como forma de pago.

				c) Pagaré, adjuntando acuse de recibo del mismo por parte de la proveedora en el que lo admita como forma de pago.

				d) Letra de cambio, aceptada, o

				e) Carta de crédito irrevocable confirmando o crédito documentario irrevocable.

				Sin perjuicio de que a efectos de liquidación de la subvención la presentación de dicha documentación se considere justificante de pago, se deberá justificar ante el órgano gestor de la ayuda haber procedido a dichos pagos en cumplimiento de Orden HFP/1979/2016, de 29 de diciembre, por la que se aprueban las normas sobre los gastos subvencionables de los programas operativos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional para el período 2014-2020.

				En estos casos, en un plazo de tres meses desde la fecha de vencimiento del último pago comprometido, se deberá justificar ante el órgano gestor de la ayuda haber procedido a todos los pagos. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera aportado dicha justificación, se considerará que se ha producido un incumplimiento y se dará inicio a los procedimientos contemplados en el artículo 22 de la presente Orden.

				Artículo 16.– Pago.

				1.– El abono de la subvención concedida al amparo de la presente convocatoria se efectuará mediante libramientos parciales, previa presentación de la documentación acreditativa del gasto incurrido en los términos contemplados en el artículo anterior, de la siguiente manera:

				a) Con carácter previo a la licitación e inicio de las obras: honorarios técnicos por la redacción de informes, certificaciones y proyectos.

				b) Durante el transcurso de las obras, un pago cuando se acredite haber ejecutado un 30% de la actuación y otro pago cuando se acredite haber ejecutado el 70%.

				c) Al finalizar la actuación, un último pago que incluirá el abono de la subvención correspondiente a la liquidación de obra que se justifique a tal efecto y a los honorarios derivados de la dirección de las obras. En caso de existir discrepancias entre la subvención concedida y lo realmente ejecutado y facturado, la subvención podrá ser objeto de ajuste en los términos contemplados en el artículo 20 de la presente Orden.

				2.– En ningún caso las cantidades abonadas en un ejercicio superarán el importe que para dicha anualidad señala la Resolución de adjudicación.

				Artículo 17.– Obligaciones de las/los beneficiarias/os.

				1.– Las entidades beneficiarias de las subvenciones reguladas en la presente Orden deberán cumplir en todo caso las siguientes obligaciones, y todas las demás establecidas en los artículos 14 y 56 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como el artículo 50.2 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco:

				a) Aceptar la subvención concedida. En este sentido, si en el plazo de quince días tras la fecha de recepción de la comunicación por la que se notifica la concesión de la subvención, las entidades beneficiarias no renuncian expresamente y por escrito a la misma, se entenderá que esta queda aceptada.

				b) Utilizar la subvención para el destino para el que ha sido concedida.

				c) Ejecutar y justificar la acción subvencionada en los plazos establecidos en los artículos 14 y 15 de la presente Orden.

				d) En su caso, ejecutar los proyectos observando las licencias, autorizaciones y demás requisitos sectoriales preceptivos, para su correcta ejecución.

				e) Facilitar el acceso a las obras a los técnicos de la Dirección de Vivienda y Arquitectura para el seguimiento de las obras y para la comprobación final de las mismas.

				f) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente, la Oficina de Control Económico, al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

				g) Comunicar al Director de Vivienda y Arquitectura la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación.

				h) Comunicar al Director de Vivienda y Arquitectura la modificación de cualquier circunstancia, tanto objetiva como subjetiva, que se haya tenido en cuenta para la concesión de la subvención, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 20 de la presente Orden.

				2.– La beneficiaria o el beneficiario estará obligado también al cumplimiento de la normativa básica prevista en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en su Reglamento, y de la legislación comunitaria en materia de control, responsabilidad, régimen sancionador e incumplimiento.

				La aceptación de la ayuda también supondrá la aceptación de ser incluido en la lista pública de operaciones que se recoge en el artículo 115, apartado 2 del Reglamento (UE) 1303/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013. Asimismo, se debe tener presente que la cofinanciación del FEDER supone la obligatoriedad de tener archivada la información financiera, administrativa y de seguimiento del desarrollo de las acciones que se llevan a cabo hasta que pasen 3 años a partir del 31 de diciembre siguiente a la presentación de las cuentas en las que estén incluidos los gastos de la operación. En este contexto, también es obligación del beneficiario que esa información esté fácilmente accesible (sistema de contabilidad separado o codificación específica).

				3.– Cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en la Ley de Contratos del Sector Público para el contrato menor, la persona beneficiaria deberá, en virtud de lo dispuesto en el artículo 31.3 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso para la obra, la prestación del servicio o la entrega del bien. Este extremo será de aplicación tanto al contrato de la redacción de proyectos y dirección de obras (contrato de servicios) como al contrato de obras. La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, o, en su caso, en la solicitud de subvención, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.

				Artículo 18.– Publicidad y difusión.

				1.– Las obras subvencionadas al amparo de la presente Orden deberán hacer constar que gozan de cofinanciación por parte del Gobierno Vasco y ello en cumplimiento de la obligación de dar publicidad contemplada para las personas beneficiarias en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

				2.– Esta constancia deberá quedar reflejada de manera física en los edificios donde se ejecuten las obras, a través de carteles que incorporen un anuncio según el modelo que se comunicará junto con la resolución definitiva de la subvención.

				3.– Los inmuebles acogidos a las ayudas reguladas por la presente Orden ostentarán en lugar visible y próximo al dintel de la puerta o puertas de acceso del edificio una placa metálica, según modelo que se comunicará junto con la resolución definitiva de la subvención, en el que se informe de su condición de actuación protegida de rehabilitación cofinanciada por Gobierno Vasco y por los fondos FEDER, en su caso.

				4.– Asimismo, se hará constar la cofinanciación por parte del Gobierno Vasco en cualquier otro medio de divulgación o difusión de la actuación.

				5.– A los efectos del presente artículo, será de aplicación lo dispuesto en el Decreto 318/1999, de 31 de agosto, por el que se regula el Manual de identidad Corporativa del Gobierno Vasco.

				6.– En el caso de las ayudas del apartado a) del artículo 1.4 las obras subvencionadas deberán publicitar que gozan de la cofinanciación en el marco del Programa Operativo FEDER del País Vasco 2014-2020, según el artículo 115, apartado 3, y el Anexo XII, apartado 2.2, del Reglamento (UE) n.º 1303/2013. Las actuaciones de información y comunicación de las obras subvencionadas harán mención a la cofinanciación comunitaria a través del FEDER en los diferentes materiales/soportes que se generen para esa difusión, incluyendo asimismo el emblema de la Unión y la referencia a la Unión Europea; y durante la realización de la operación se hará una breve descripción de la misma en su sitio de Internet destacando el apoyo financiero de la Unión, y se colocará en la obra al menos un cartel con información sobre el proyecto –de un tamaño mínimo A3– en el que se mencionará la ayuda financiera de la Unión en un lugar bien visible para el público.

				7.– Las personas y comunidades beneficiarias de subvenciones superiores a 100.000 euros para rehabilitación de vivienda deberán cumplir las obligaciones de publicidad activa previstas en el Capítulo II de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

				Artículo 19.– Compatibilidad con otras subvenciones.

				1.– Las ayudas previstas en la presente Orden serán compatibles con las otorgadas por otras Administraciones Públicas, o por entidades públicas o privadas que coincidan en su objeto o en las que se contemple la misma finalidad o complementaria, salvo las que pueda otorgar a favor de Comunidades de personas Propietarias el Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda.

				No obstante, serán compatibles con las ayudas que pudiera corresponder a cada uno de las titulares de derechos de forma individual en función de sus ingresos, conforme a lo dispuesto en la Orden de 29 de diciembre de 2006, del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, sobre medidas financieras para rehabilitación de viviendas.

				2.– En el caso de concurrencia con cualesquiera ayudas otorgadas para la misma finalidad, el importe de la subvención no podrá superar el coste de las actuaciones subvencionadas. En dicho supuesto, se procederá, en primer lugar, al objeto de no rebasar dicho límite, a la reducción de la ayuda con cargo a la presente Orden.

				3.– En el caso de las ayudas del apartado a) del artículo 1.4 de la presente Orden, dado que están cofinanciadas con fondos FEDER, les será de aplicación el Reglamento 1303/2013, por lo que «una operación podrá recibir ayuda de uno o varios Fondos EIE o de uno o varios programas y de otros instrumentos de la Unión a condición de que la partida de gasto incluida en una solicitud de pago para el reembolso por uno de los fondos EIE no esté subvencionada por otro Fondo o instrumento de la Unión ni por el mismo Fondo conforme a un programa distinto (punto 11 del artículo 65 del Reglamento 1303/2013)».

				Artículo 20.– Alteración de las condiciones de la subvención.

				1.– Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la correspondiente subvención, siempre que se entienda cumplido el objeto de esta y, en su caso, la obtención concurrente de otras ayudas y subvenciones concedidas por cualquier otra entidad pública o privada, deberán ser comunicadas previamente para su aceptación expresa por la Dirección de Vivienda y Arquitectura. Las mencionadas alteraciones podrán dar lugar a la modificación de la Resolución de concesión de la subvención, siempre que se salvaguarden los requisitos mínimos establecidos por la presente Orden para ser beneficiario de esta. A estos efectos, se dictará la oportuna resolución de liquidación, en la que se reajustarán los importes de la subvención concedida, o, en su caso, se ordenará la devolución de los importes recibidos en exceso.

				En este sentido, el ajuste de la subvención concedida en ningún caso podrá conllevar el reconocimiento de una ayuda por un importe superior al concedido en la resolución de la convocatoria.

				2.– En ningún caso la modificación podrá afectar a la naturaleza de la actuación.

				3.– Cuando la persona beneficiaria de la subvención ponga de manifiesto en la justificación que se han producido alteraciones de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la misma que hubieran podido dar lugar a la modificación de la Resolución, conforme a lo establecido en el artículo 49.12 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General País Vasco, habiéndose omitido el trámite de autorización administrativa previa para su aprobación, el órgano concedente de la subvención, podrá aceptar la justificación presentada, siempre y cuando no se dañen derechos de tercero.

				4.– La aceptación de las alteraciones por parte del órgano concedente en el acto de comprobación, no exime al beneficiario de las sanciones que pudieran corresponderle.

				Artículo 21.– Desistimiento y renuncia.

				1.– La persona solicitante de la ayuda podrá desistir de su solicitud, desistimiento que deberá realizarse con anterioridad a la notificación de la Resolución del procedimiento de concesión de las ayudas solicitadas y que se presentará ante el órgano gestor de las ayudas contempladas en la presente Orden, quien mediante resolución aceptará de plano el desistimiento y declarará concluso el procedimiento para ella, salvo que, habiéndose personado en el mismo terceros interesados, instasen estos su continuación en el plazo de diez días desde que fueron notificados del desistimiento o renuncia.

				2.– La persona beneficiaria de la ayuda podrá presentar la renuncia a la ayuda concedida, que podrá realizarse con posterioridad a la aceptación de la subvención concedida. La renuncia se presentará ante el órgano gestor de las ayudas quien mediante resolución aceptará de plano la renuncia y declarará concluso el procedimiento para ella.

				Una vez aceptada la renuncia, la persona beneficiaria perderá automáticamente el derecho reconocido mediante resolución, así como el derecho al cobro de la ayuda concedida, debiendo proceder, en su caso, a la devolución de los importes recibidos.

				Artículo 22.– Incumplimientos.

				1.– En el supuesto de que la entidad beneficiaria no utilice la subvención del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda para el destino específico para el que se solicitó y concedió, no realice la actuación que dio origen a la subvención, no justifique o la justificación sea insuficiente, o, en general, concurra cualquiera de las causas de reintegro contempladas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en el artículo 53 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, en esta Orden o en la resolución de concesión, vendrá obligada a reintegrar la cuantía concedida y percibida, además de los intereses de demora aplicables en materia de subvenciones, siguiendo el procedimiento establecido al efecto en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

				2.– Igualmente, en el supuesto contemplado en el apartado 3 del artículo 19 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, procederá el reintegro del exceso obtenido sobre el coste de la actividad subvencionada, así como la exigencia del interés de demora aplicables en materia de subvenciones.

				Artículo 23.– Recursos.

				Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, podrán las interesadas y los interesados interponer recurso potestativo de reposición ante el Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda en el plazo de un mes, o recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de dos meses a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

				

				DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

				En todo aquello no previsto expresamente en la presente Orden serán de aplicación las previsiones contenidas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

				DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

				La presente Orden surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

				En Vitoria-Gasteiz, a 12 de junio de 2019.

				El Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda,

				IGNACIO MARÍA ARRIOLA LÓPEZ.

				

				

				

				

				

			

			
				
					[image: AC167172001.PDF]
				

			

			
				
					[image: AC167172001.PDF]
				

			

			
				
					[image: AC167172002.PDF]
				

			

			
				
					[image: AC167172002.PDF]
				

			

			
				
					[image: AC167172002.PDF]
				

			

			
				
					[image: AC167172002.PDF]
				

			

			
				
					[image: AC167172002.PDF]
				

			

			
				
					[image: AC167172002.PDF]
				

			

			
				
					[image: AC167172002.PDF]
				

			

			
				
					[image: AC167172003.PDF]
				

			

			
				
					[image: AC167172003.PDF]
				

			

			
				
					[image: AC167172003.PDF]
				

			

			
				
					[image: AC167172003.PDF]
				

			

			
				
BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO
www.euskadi.net

			

		

	OEBPS/images/P167172017_fmt.png
Acuaciones

Acaciones para aiienca energética, accsibidad y soqudad conva incendios

Acuaconas con it innovadores para eliania anergéica
Actuscionss an ARUARD

Actuscionss n sifioconsrsndanieetapotgid
cuscionss n st prosgidos

Catalogados

vetarisdos

Catfcadss

Tabla 1. Linits méimo de ayuda por viviends.

5000 ExnT
viendas
16400 €
viendas
18000 €xns
vivendas
18000 £xns
iz

18000 €xns
vivendas
18500 €xne
vivendas
2000 xns
hiendas





OEBPS/images/AC167172002_fmt1.png
MEMORIA DESCRIPT!

USTIFICATIVA
En concreto, a memeria descripiivo-ustfcativa sequira ol siquirto esquema:
1) AGENTES

2 Equipo redactor.

) Promoloras dol proyacts: sa deba indica o CIF da cada promotor.

2) OBJETO DEL ENCARGO

3 INFORMACION PREVIA

2 Datos dol emplazamiento y antomo fisco

) Antecedantas.y condicionantas do partida.

L lomatis uhanice, y oras cormatias an s caso (arusties Sometccs & rigien de
proteceion, pertonencia a AR,

4) DESCRIPCION DEL ESTADO ACTUAL

) Otofoto o plano do emplazamiento del conjunto odifcatorio, indicando todos los portales
existontas y resaltando aquallos portales que solictan las ayudas.

b) Edad del conjunto. En caso de que so hayan acomelido otras rehabiltaciones, do cierta
envergadura, focha y objeto do las mismas.

©) Cuadros de superfces y usos por plantas, para cada portal. So deber indicar of ne do
Viviendas por planta,

) Justicacion del cumplimionto de las condiciones do habitabidad do las viviendas, para cada
portal, de acuerdo al Anexo IV dal Decreto 317/2002.

o) Caractersticas consinuctivas generales.

1) Cimontacion y estructuras

i) Envolvenio Produccien do ACS y calfaccion.

i) Accosibidad

i) Rosutado do a TE. Obras urgertes.

V) Reportajo fotografico

5) DESCRIPCION DE LA PROPUESTA DE INTERVENCION

2) Rosumen do las actuacionos: So debe indcar ol tpo do itervencion quo se llovard a cabo
(rshabitacion ntogral, ehabiacion parcial, reform. .) do acuerdo con las defnciones facogidas an
oI CTE, debiendo indicar axpresamanta;

1) Siso trata do una rahabltacion ntogral oo

i) Si so actia sobro la ostructura, y on caso afimativo, si o rata do una actuacion do
consolidacion estructural o .





OEBPS/images/P167172016_fmt.png
Aewaionss
Acuacones para aiienca energética, accsibidad y sequdad conva incerdios
Acuacionas con istemas innovadore para elianiaanergéica
Actuscionss an ARUARD.

Acusciones n sifioconarandarientaprotsid
cuscones n sdfio prosgidos

Caagados

vetarindos

Calfcados

Tabla 2. Porcentaje méimo y cuantia mdxima de ayuda para honorarios.

e
=
T
T

=
™
e

Cuantia masima
200 € xnviiandss
980 € xnviandss
960 € xnviandss
960 € xviandss

980 € xviandss
1026 €xn wiendas
1093 € xn wiendas





OEBPS/images/AC167172002_fmt5.png
8- CONTROL DE CALIDAD
Para allo existen dos opciones:

~ Inciuidos on ol prosupuBsto como capfulos indspendiontas, en cuyo caso la fepercusion so
hara saqun of % de cada actuacion subvencionabla sobra ai total de la obra (excluidos estos
capiulos)

~ Inclilos como subcaptuo deriro de cada actuacion subvencionabl; por sampio:
~ Captulo: Efcencia Energsica / Actuaciones pasivas (fachada + cubieta).

~ Subcaptuo: Gestion de resduos aciuaciones pasiva,

— Capttulo; Accesbiidad (Obra ci + ascensor).

~ Subcaptuo: Gestion de resduos obras accesibiidad.

3) MEDIOS AUXILIARES ¥ OTROS CONCEPTOS REPERCUTIBLES A LAS ACTUACIONES
SUBVENCIONABLES

Las siguientas explicacionas sa daben raflear on la fase dal proyecio da ajecucion de la
propuesta, s bion 5o deben tonor on cuenta on la fase o la memoria tscnica a ofoctos o hacer una
estimacion econdmica mas pracisa.

ES habiual qua on las obras da rehabltacion existan medios auliares que esian drectamente
igados con las obras correspondientas 2 actuaciones subvencionables y sin los cuales la ejecucion
do las mismas sea imposible. Del mismo modo, oxiston actuaciones preas. (demolicionos,
desmontaj. ) indispensables para fa ejecucian de las actuacionss.

En estos casos, y refiiéndose siempre a medos audiares y a actuaciones prvias
ntrinsacamenta vincuiados a actuaciones subvencionables, se permia introducios también como.
Subcaphulos en las acluaciones subvencionables, Es el caso da un andamio que se coloca para
levar a cabo la rehablitacion energética de una fachad, o la demolicion da ciaros elementos da.
fachada o ol dasmontsje de cletas conduccionas para acometer la rehablacion.

Para qua dichos medios auliaras y actuaciones pravias se consideren subvenclonables deberan
aparecer exprasamenta como  subcapiulos del caphulo de la aciuacion subvencionablos
comaspondienta cuando sa faalica al presupuasto n la fase dal proecto de sjectcion. En esta fase
Sa entenderan reparcuidos a cada capitlo o subcapilo de as actuacionas subvencionables.

4.- OTROS CAPITULOS

Cuando las obras tangan por objoto otras actuaciones adomss do las subvencionabios, ostas so
Justiicarsn medianta caphtulos Independientas an al prasUPUBSI.





OEBPS/images/P167172018_fmt.png
020
0
02
023

Imperts furcs)
00000
195000000
240000000
1,500000,00





OEBPS/images/AB167172004_fmt.png
=1 e





OEBPS/images/AC167172003_fmt2.png
1112.- Modelo nforme municipal sobre a propuesta da ntarvencion.
Informe municipal sobra la propuesta da intarvencion.

1

Datos entifcativos dal solctante

Entidad solcitanta,

o, Roprosentante lagal
ow Domicito

Godigo posial Pobiacion Provinca
Gorreo lectrnico Taitono.

2.- Datos dertifcaivos doIa propussta:
Descripcien do as obras.

Prosupussio

Emplazamirto.

Godigo posial Pobiacion Provinca
Tecrico redactor dola propuesia

Vistaslas obras de rahabilacion de a propuesta proseniada so

CERTIFICA:

SI NO Que Ia antiguedad dol cdifico o dol conjunto do odifios do 1a propuesta
referenciada as antaror a 1980 y disponen da adscuacion estruciural an los tarminos.

dol Decrato 31772002, do 30 do diciembre.

1 NO Que ol adifiio 0 el conjunto do dificios do Ia propuosta reforenciada no ostan
calficados com fuera da ordenacion urbana y disponan de adecuacion urbanistica en

fos términos dol Decreto 31712002, de 30 de diciembre.

I NO Que la propussta inchuye la instalacion do asconsor con ocupacion de suslo

publico.

Por 0 expuesto se expide ol presanta informe técnico favorablo sobre a inarvencion,
d conformidad con o dispuesto an la Normativa Urbanistica da apicacion y con las.

previsions dal Planeamianto da asta municipio.
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ANEXO N

CONTENIDO Y ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA DE INTERVENCION
PARA LA QUE SE SOLICITA LA AYUDA

La propuesta contondrd toda la informacion, escrita y grfica, nocesaria para justicar quo so
cumpla el objeto da la presenta Ordan y para poder calcilar Ia cuania da la subvencion an base a
cada actuacion propuesia. Dicha propuasta sa realizara da acuerdo el siguienta guion

1.- Memora descriptivo justfcativa

2.~ Estudio acongmico de la propuesta.

3 Planos.
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ANEXO |
CARACTERISTICAS DEL SISTEMA DE MONITORIZACION

La moniorizacion da los sistemas para verlficar ol funclonamiento y efectividad da las medidas
adoptadas, con un sistama que permita Ia taleectura. recoplacion y explotacion de datos da
consumos y condicionos ambiontales, realizado a distancia por ol Dopartamonto do Medio ATbionto,
Planificacion Temkorial y Vivienda. La Instalacion da monitorizacion prvista contemplara. las
siguiertes prestaciones minimas:

— E1 sistama da moniorzacion ampleado de vera ser capaz da moritorizar en conlinuo y en
ntervalos da diaz minutos, los valoras da temparatura amblentas inerior, humedad relativa intaior y
consumo anargatico_para calefaccion. Tanto fa temperatura como la humedad y el consumo
energalico para calefaccion estaran discratizadas por vivinds. Se considera suficenta medir la
temperatura y humedad rolativa puntualmanta en fa estancia mas reprasantativa de las condiciones
Interioras da fa vivianda.

— Lo sensores empleados dsboran ostar dotados do un sistema de transrmision inalsmbrico, quo
o requiera ingun tio da obra mayor para su instalacion y que en el caso da tanar aimentacion
energética propia, @sta soa suficiento para funcionar duranta toda a campana de monitorizacion.

— I sstoma do conexiones debara sor robusto, y dotado de algun sistema do protaceion anto
posibles fluctuaciones en el suministro de corrento oidctica. En casd de imarmupcion del rogisto, el
Sistoma debara arrancar da manera autonoma.

— Las incartdumbres de medida da fas diferanias variables deberan ser inferoras a los siguiantas
Valores = 05 °C on tomperatura, + 5% on humadad rolativa, + 5% on la modida do consumd do
anergia para calefaccion.

— Dabers dotarsa a la red de monilorizacion da los medios necasarios para que los datos
adquiridos, puedan ser transmitidos en un formato predsfindo a un sonvdor contralrosarvado para tal
fn

— El instalador de la instumentacion habra da adoptar todas las medidas necesarias para
asequrar qua tanto las actuaciones hechas para el moniaje da los aquipos de medida como el
funcionamiento do los mismos, no constiuyan un rlesgo para la seguridad dol odiicio o para a salud
do sus ccupantas,

— La comprobacion y cusntificacion de la mejora en Ia cficencia energética dal ediicio
rehabiltado, implicara aciiaciones para la medicion del confort tarmico intarior y del consumo.
energdtico da calefacclon, en una muesira d viviendas representaliva del edificlo o bloque
rehabiltado.

— Para qua la seleccion sea reprasentativa, se daben selecclonar las viviendas cumplindo los
citerios establacidos en Ia tabla a continuacion. En caso da no ser aplicable o posible saleccionar
viviendas con alguno da dichos criteros, se podra justficar la saleceion de otras viviendas seqgun las
condiciones particulares del proyecto, En cualquier caso, la cantidad minima de viMendas
monitorizadas sera al menos dal 20% dal tolal o viviendas rehabiltadas.
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i) i como resultado de fa ntervencion osts previsto que aumento el nimoro do viviendas
b) Actuaciones destinadas a la majora de a eficiancia energética,
1) Resumen da los rasultados obtanidos en al cartficado energatico dal estado actual y en e
carticado do la propuasta da intarvencidn ralativa a a califcacion enargética dal estado actual y da
Ia propuesta, para cada portal, diferonciando:

1.— Emisiones do CO; indicando ol % do mejora obtenido y calificacion correspondiento a dichas

2.- Consumo da energia primaria renovabla Indicando el % da majora obtenido y califcacion
conaspondienta a dicho consum.

3. Damanda energatca anual da calefaccion indicando ol % da majora obterido.

) Descripcion de las actuaciones pasivas.

1.- Descipeion de a solucion propussta, para cada poral, dierenciando:

— Fachada: sa dabe indicar expresamenta qua Se Incorporara na sectorizacion horizontal EI60
on ol forjado do cada planta, do manera que so limita la propagacion vetical a traves do Ia fachada
en caso da incandio.

~ Huecos.

~ Voladizos, sallentos y aleros.

— Puentes tarmicos.

~ Cublerta,

— Solera o fojado sanitario.

— Partciones interoras an contacto con espacios no calafaciados.

2. Esquema de las socciones constructivas tipo do cada tpo de corramianto, acompaniado do
una tabla rasumen con sus slementos y la transmitancia total rasultata. Sa daba inclui para cada
canamionto la nformacion correspondienta al estado actualy al stado reformado y la superfice total
aproximada dal cerramianto estudiado,

3 Justfcacion da que la mejora propuesta no empeora Ias condicionas da calidad del aire
Interior da las viviends.

i) Descrpeicn do las actuacionas actvas.
1.- Descripion da fa solucion propuesta, dierenciandor

~ nstaacien coloctiva do aa aicionci: descrpcien.

~ nstaacien /susttucion do cadaras indvidusls: se debe ndicar, para cada porak
— i sistoma do produccion de ACS y calefaccion existanta an cada vivend.

— numero da caldaras a sustur/ de nueva Instalacion y potencia d las mismas.
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Aeacionss

‘Actuaderss para fcienda snergtea
Actuaderss con sisemas Pnovadores prasfcenda snergétca
‘Actasionss an ARIARD

Actacionss ansdiios con arsndamisrta prtegido
Ao an adiiosprotegdcs

Caaogados

veraricos

Calfcatis

Tabla 6. Limits méximo porinstalacién indiidual,
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Actuscionss Pasivas

Acuacones para diiencia nergéla | 5500 Ekvienda
‘Acuaciones con semas imnovadores de

Siencia crgiia

‘Acuacionss an ARUARD 600 chiisnda
Acuacionss an sdfios con

6500 chiienda

anendamints prtegide 6800 Ehiienda
Acuscones n sdfio prosgidos

Caagados 5500 chivienda
vetarindos 7,150 hiienda
Calfcados 2,700 chivisnda

fcivas
2000 chivisnda
2400 chivisnda
2400 chivisnda
2400 chivisnda

2400 chivisnda
2600 chivisnda
2500 chivisnda

Moriarizacion
140 chivisnda
168 cnivisnda
168 Ghivisnda
168 cnivisnda

168 ehivisnda
162 cnivisnda
196 Enivisnda

Tabla . Limie masimo do s por vhienda para cada L d las actaciones s oiencia

energética,
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1113~ Modelo Certficado Plan de Uso y Mantenimiento.

Cartfcado da disposicion da Plan da Uso y Martenimiento,

Don/ona, . con DNI ne. . en su
condicion da parsona tacnica habiltada on virtud de a normaiiva vigents an mataria do
inspoccion  tecnica  de  edficles, con  domicllo  socal e
a ne. codigo postal......,
localidad. y ONICIF .
talfono, y diraccion da comao slectrdnico,

DECLARA:

— Qua ha elaborado un Plan da Uso y Mantsnimiento asi como su comaspondianta
cuadaro da ragisiro de oparaciones da mantanimianto y raparacion del ediicio Sito an
a cale. dol municipio
de. . "con la_extansion y contenidos qua se
espacifican anios partaios 2y 3 el artculo 7 del Docreto 25012003, de 21 de octubre,
por el qua sa rgula el Libro dal Edifco destinado a vivienda.

— Que dicho Pian da Uso y Mantenimiento as! como su corraspondianta cuadamo de
regisiro da oparaciones da mantanimiento y reparacion han sido entragados a fa
propisdad de citado inmueble rachiando esta dicho documento.

en .a . G
(Fimay salc)

Fdo, Fdo

(Nombrey apeticos) (Nombre y apetidos)

Tacnico Propiedad! Presidanta da la Comunidad da Propiatarios
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Aeacionss Pasivas + Activas.

‘Actuaderss para fcienda snergtea 7,500 i
Actaconss consistamas Pnovadorss ds sisniaanergéica 5,000 s
‘Actasionss an ARIARD 5,000 s
Actacionss ansdiios con arsndamisrta prtegido 5,000 s
Ao an adiiosprotegdcs

Caaogados 5,000 s
veraricos 0750 chivisr
Calfcatis 10560 chivisnd

“Tabla 4. Limits méximo de ayuda por vivienda para sficiencia energética.
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Acuaciones

‘Acuaderss para fcienda snergtca
Actuaderss parascstidad

‘Actuaderss para sequdad coraincendos

Actaconss consistemas Pnovadorss d sisn snergéica
Actaconss an ARIARD

Actacionss ansdiios con arsndamisrta prtegido
Ao an adiios protegidcs

Caaogados

veraricos

Calfcades

Tabla 3. Porcertajs mésimo por dmbito de acuacidn.

% iy

0
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3-pLaNOs

La escala de los planos y ol tamano da los mismos deberan ser normalizado. E1 grado de
dofinicion do los mismas sers ol do un antoproycto, si blen deberan realizarso las acotacionos y
anotacionas nacessrias para justifiar las condicions da accesibiidad del estado actualy dal estado
raformado.

1) Plano de situacion y emplazamiento.

2) Plantas, socciones y alzados generales del estado actual

3) Plantas, secciones y alzados generales dol estado reformado (solo agulos on 10 quo la
Intervencion produzca cambios sgnificativos).

4) Condiciones de accosibiidad dal estado actual, desde la via pubica, y condiciones cxistontos
do soguridad franta a incendios:

2) Planta dol entomo urbano y acceso a portal, con colas generales y citculos a ofectos do
Justifcacion de la normativa do accasibiidad, @ indicando pendientos y rasantas exstentas.

b) Nicleo de comunicacion da a planta tpo con cotas generales,

5) Condiciones da accesibiidad y condicones exstentes da seguridad franta a incsndios dal
astado reformado,

2) Planta dol entomo urbano y acceso a portal, con cotas generales y citculos a efectos do
justificacion de la normativa do_accosibiidad, o indicando pondiontas y rasantos. propuestas.
Disposicion da los sistemas da protsccion an caso de incandios.

b) Nicleo da comunicacion de Ia planta tipo con cotas generales. Disposicicn de os sistamas da
proteceion en caso de ncendios.
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— Instalacionas solaras. Se dabara nclur para cada porta:

— Estuclo pravio da la visbiidad de la instalacion: superfci cisporible n cubiarta y orientacian,
disponibiicad dal espacio nacesario para as insilaciones y conducclones propusstas.

— numero de panles y superfci da captacion propuesia.
~ Instalacions da geoteria. Se deberd inchu para cada portal;

— Estudio pravio de 1a visbidad ds la nstalacion: superficie disponible an Ia urbanizacion privada,
disponibiicad dal espacio nacesario para las insilacones y conducclones propusstas.

— Potancia tarmica del genarador.

) Descripcion da la propuesta da moritorizacidn para cada portal qua se ajustard a o sefalado
el Anaxo | d la presanta Orden.

©) Actuaciones destinadas a a mejora do fa accosiildad.
1) Dascrpcicn do las condiciones do accesibildad existentas para cada poral
1.- En ol entomo bano (dasds a via publca hasta o pota).

2. En ol noror dl edificio (portaly nuclea da comunicacion vetical)

) Dscripeion da Ia propuesia y justiicacion de la normaiva da aplicacion en materia da
accesibildad para cada porta. Sa deba distinguir anre:

1.- Instalacion do nuavos ascansores, con o sin modificacion do escaloras. En I0s casos e los
que 1 solucion requiara la ocupacion de suelo pUbI o 1a casion / compra de superficies de aspacios.
privativas, 5o dobord documentar a viabiidad do la propuosta efarida a dichos extromos.

2.~ Adaptacion da ascensores ya exstentas.

3~ Actuaciones destinadas a resalver la accesibidad a cota cero difrantes de las antarioras,

4. Actuaciones dostinadas a resolver la accesibildad on i entomo urbano inmediato i porta,
Siampre qua se trats de acluaciones en urbanizaciones privadas

@ Actuaciones destinadas a a mejora do la sequridad contra ncendis.
1) Dascrpcicn do las condicionos de saguridad cortra incandios existetes para cada portal
i) Justfcacion dol cumpliminto dai DB S1da a solucion ropusta para cada poral

i) Descrpcicn do s madios da protaccion, ieranciando para cad portal

1.~ Instalacion do minacion de amergencia y extrtores.

2.- Insalacion de columna seca, on su caso

3.- Insalacion de deteccion y larma

) PROGRAMA DE ACTUACION: cronograma ralativo a los plazos estimados de radaccion da
proyecioy ejecucion de fas obras,
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Aeacionss

‘Actuaderss parascsiided
Actaconss an ARIARD

Actmores e sremanta
proeges
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Calfcades

Tabla 10, Linite misimo por sscensor,

Ascensor snsice
50000 Gascenscr
72000 Gascence

72000 Gascence

72000 Gascenee
78000 Gascensce
84000 Gascence

Ascensor iverior
45000 lascansar
54000 clscersor
54000 Glscarsor

54000 Glscersor
58,500 Glascarsor
63000 Glascersor
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Acscionss Cuantia masima

‘Actuaderss parascsiided 7,500 chivisnda
Actaconss an ARIARD 8400 chivisnda
Actacionss ansdiios con arsndamisrta prtegido 8400 chivienda
Ao ansdiios protegdcs

Caaogados 8400 chivienda
veraricos 9.750 chivisnda
Calfcades 10500 Ghnienda

Tabla 9. Limite méximo de ayuda por vivienda para eficiencia enerpética,
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Acuacionss
Acuaciones paraseguridadconra ncedios
Actuscionss an ARUARD

Actusciones en s consrsndamient progids
Acuscionss n st prosgidos

Caaogados

vetarisdos

Calfcados

Tabla 13, Limite méximo por vivienda y actumcidn.

Instdl. deteccion
Vaama
150 chmianda
160 chmenda
160 chmenda

190 chmienda
195 chmianda
210 chmenda

Extintores + llum
emergena
50 Chivienda
0 Cuivienda
&0 Cvivienda

0 cuivienda
& Chivienda
70 Chivienda

Columra seca
100 Gvniena

120 Gvaienda
120 Gvaienda

120 Gvnienda
130 Svnienda
140 Gvnierca
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La intervencion incye la eecucion de las obras de rehabiltacion
do:

s como, los documentos técnicos que viabiicen esa intorvencion.

Bl dcance  do s obras  incye  las  siguientos
actuaciones:

El importa econamico de la intarvencion Incluido el prasupuesto de contrata da las.
obras y los honorarios tecricos para a redaccion de documentos asciendsn a fa
cantidad do euros (Impuostos excluidos).

‘Segundo. Se acuerd l tramiacion do la solciud de ayudas al amparo de la Orden
por la qua sa ragula un programa de ayudas en mataria d Rehabiltacion ofclenta do
Viviendas y Edicios (Programa Renove) y de fa qua esta Comunidad consiara como
beneficiaia, asumiando las obligaciones qua sa derivan an dicha Ordan da ayudas.

Tercero- Se acuerda conceder a DD con
oN para que presento la soliciud do estas ayudas anis los organos
dafinidos an cicha Ordeny an reprasentacion de esta Comunidad de Propietaros.

Cuarto.- Habiéndose acordado Ia ejecucion da las obras planiaadas en el purto
primero sa faculta a la Junta de Propitarios para qua git las correspondiontas.
darramas con acuerdo a los porcentajes de partidpacion do cada piso o local y una
Vez dediucido el Importa do Ias subvenciones concedidas para ese mismo fin

Quinto.- Ruegos y proguntas.

Los propiatarios con voto a favor da los acuerdos expuastos son os siguieries:

Asistontos:
/e Pio. % Cucta Particpacion
Roprosentartes:

/e Pio. % Cuota Partcipacion
Fdo. Secratariol-Administradora. Fdo. Prosidaniala

Fdo. Asistenes.

La decision acordada por la Junia de Propiataris ha sido comuricada a los.
propistarios ausentas y transcurido un plazo de 30 dias naturales para manifestar su
discropancia al secrotario o la comunidad, nio hay constancia de ia rocopcion do tal
discropandia

Y para_quo consto y suta efectos, oxpido la prosents con o V. B2 del
Presidontolprosidenta,

En a de. .

Fdo, Secratariola-Administradorra. Fdo, Presidentala,
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Acuacizoss

‘Actuaderss para fcienda snergtea
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Tabla 7. Limits méximo para istalaciones solares.
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Acuacizoss
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Tabla 8. Limits méxime para nstalaciones geotérmicas.
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ANEXO I
MODELOS DE FORMULARIOS

1111.- Certificacion d acuerdo da aprobacion en Junia de Propletaros.

o n su calidad da fa Comuridad do Propletarios con domicilo socsl
enla caile, ... dol municipio yCIF ne.
CERTIFICO:

Quo en ol Libro do Actas do la Comunidad, al folo.., figua la que a continuacion
transeiibo;

<En a..do...de.
Asistantos:

o, Piso,
9%Cuota Paricipacion.

Reprasentantos:

o, Piso,
9%Cuota Paricipacion.

Ausentes:

o, Piso,
9%Cuota Partcipacion.

Rounidos en Junta Extraordinaria dobidaments convocada al efecto por ol Prasidarto,
n prmora convocatoria (0 al no habor acudido numero sufclente para la validoz do la
primera, fuo colobrada media hora despuds, tal como so hizo constar on la

Convocatoria) bajo ia Presidencia do
oD, propitaric/a dal
pisofioca, . "los propiatarios relaclonados i margen qua_ reprasantan
o 9% do las cuotas do paricipacion d Ia Comunidad, sa

dio comienzo 4 a faunion:

En primer lugar, se do conocmienio da los nombres. apalidos y cuolas de
particpacion de Ios propiataros privados da voto por no encontrarsa al correnta en o
Pago dotodas las doudas pondientos, proviamenta adveridos on la convocatoria quo
fusron los siguientas:

o, Piso
9% Cuoa Pariipacion

Deuda pandiante: auros,

A continuacicn se paso a tratar los purtos da orden dal dia da la convocatoria y pravia
xposicion, doliberacion  votacion, 52 tomaron Ios siguiontas acuerdos:

Primero.— Se acuerda Ia raalizacion de las obras de rehabitacion recogidas an fa
propuasia de Intervencion prasertada anta esia Junta y hablendo sido slaborada por
el taenico D.1D." con DI
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Acuacizoss
‘Actuaderss parascsiided

Actaconss an ARIARD

Actacionss ansdiios con arsndamista prtegid
Actaconss snadiios protegdes

Caaogados

veraricos

Calfcades

Tabla 11, Limite mésimo por ascensor adaptado.

Adaptaion acensee
20000 Glscansor

24000 ascansor
24000 lascansor

24000 lscansor
2600 lscansor
2000 ascansor
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Actaconss an ARIARD
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Tabla 12, Limite mésimo por pertal.

Accesicilidad 3 cota cero.

12,000 Gponal
14,400 Gponal
14.400 Gponal

14.400 Gponal
15600 Gponal
16800 Gporal





OEBPS/images/AC167172002_fmt4.png
2.- ESTUDIO ECONOMICO DE LA PROPUESTA
El studio acondmico da la propuesta seguira an siguienta esquema:

Consistira on un resumen del presupuesto do la propuesta, con ostimacion global do cada
capiulo. Se realizara un prasupuasio para cada porta

) CAPITULOS REFERENTES A LAS ACTUACIONES SUBVENCIONABLES
Para dar cumplimierto a las obigaclones dervadas do la cofinanciacion do los fondos FEDER
que exigen una contabiidad saparada do las actuaciones Subvencionabies, deberd oxist un capluo
iferanciado para cada actuacion objolo do subvencion, con s siguienes SUBCIpRLIOS e Su Caz:
1.- EFICIENCIA ENERGETICA / Actuaciones pasivas (fachada + cubiorta).
2 EFICIENCIA ENERGETICA | Actuaciones actvs:
2.1 Insialacion ! sustucion do calderas /instalacionas colectivas de ata sficencia energetica.
2.~ Insialaciones solares.
3. Insislaciones do geotermia
3.- EFICIENCIA ENERGETICA / Moniorizacion
4.- ACCESIBILIDAD (OBRA CIVIL + ASCENSOR)
41 Insialacion do nuevo ascansor.
4.2.- Adscuacion do cabina do ascansor existonto.
43.- Obras cota coro portal.
4.4.- Obras accosibldad urbanizacion extri.
5. SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS
5.1.- Extinores o luminacion do emergencia
5.2.- Columna seca,
3. Insialacion do sistema do detaccion y alarma
Estos capitos pueden contaner a su voz otos subcapltlos segun a naturaloza de a obra pero
los capiuos y subceptulos coraspondienias a cada actuacion sbvencionable deben aparecer on
todo caso como captulos on o prosUpUBSLD

2) CAPITULOS DE GESTION DE RESIDUOS, SEGURIDAD Y SALUD Y CONTROL DE
CALIDAD

Adomas, las cuantias comespondiontos a los siguiontos capitulos so pueden ropercuti
coherentamenta raspacto a los capitulos correspondientas a las actuaciones subvencionables:

6.- GESTION DE RESIDUOS.

7.- SEGURIDAD Y SALUID DE LA OBRA





